ANTONI 


MOWIC 


NAJUKOCHANSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIO 
CZŁONEK ZBoWiD 


przeżywszy lat 64, po długiej i ciężkiej chorobie, opa- 
trzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 20. II. 1984 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej w Brono- 
wicach Wielkich na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek 28 bm. o godz. 14.00, o czym zawiadamiają 


pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUKI I RODZINA. 


odprawione zostanie we wtorek dnia 28 bm. o godz. 8.00 
w kościele parafialnym św. Szczepana. 


